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取扱説明書基本編 

I 工事説明付き1 


ネットワークカメラ 

品番 DG - SP 304 V 




保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まこと 
にありがとうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくださ 
し)。 

攀ご使用前に「安全上のご注意」 （8 〜11ページ）を必ずお読 
みください。 

嫌保証書は「お買い上げ日 • 販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書とともに大切に保管してください。 
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はじめに 


商品概要 



本機はネットワーク用の1 OBASE - T /1 OOBASE - TX 端子（ネットワーク端子) 
を装備した監視用カメラです。 

ネットワーク端子を使い 、 LAN (Local Area Network ) やインターネットな 
どのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコ 
ンピューター（以下、 PC ) でカメラの画像や音声を確認できます。 


メモ 

* PC でカメラの画像を確認する場合は、 PC のネットワーク環境の設定が 
必要です。また、インターネット用ウェブブラウザーをインス!-ールす 
る必要があります。 


主な機能 


ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング 

H .264/ MPEG -4 2種類のスト U — ムと、 JPEG を同時に出力できます。 
※ ㈠ ^已斗と MPEG -4 はどちらか一方の選択となります。 

ワイドダイナミックレンジ機能を搭載 

照度差がある被写体でも明るさを補正し、自然な画像で確認できます。 


重要 

* ワイドダイナミックレンジ機能を使用すると、被写体の暗い部分のノイ 
ズが増えることがあります。 


フォーカスアシスト （ F . A .) 機能を搭載 

フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。 

カメラ電源工事が不要 （Power over Ethernet 受鼋。以下、 PoE) 

PoE 規格対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事が必 
2要ありません （ IEEE 802.3 af 準拠)。 










取扱説明書基本編（本書) 

保証書 . 

CD - ROM * 1 . 

コードラべル® 


以下の付属品は取付工事に使用します。 

天井用ワイヤー取付金具 . 1個 

壁面用ワイヤー取付金具 . 1個 

壁面用ワイヤー取付金具固定ねじ 
( M 2.5 x 8 mm ) 

. 2本（うち1本は予備ねじ) 

ノ V ウジング取付アングル固定ねじ 
( M 2.5 x 8 mm ) 

. 3本（うち1本は予備ねじ) 


※ lCD - ROM には各種取扱説明書 （ PDF ファイル）および各種ツールソフト 
が納められています。 

※2ネットワーク管理上、必要になる場合があります。ネットワーク管理者が 
保管してください。 


取扱説明書について 


本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書操作•設定編 （ PDF ファイル）の2 
部構成になっています。 

本書では、設置のしかたとネットワークの接続 • 設定のしかたについて説明し 
ています。 

本機の操作や設定のしかたは、付属 CD - ROM 内の「取扱説明書操作•設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 PDF ファイルをお読みになるには、アド 
ビシステムズ社の Adobe ® Reader ® が必要です。 


付属品をご確認ください 


冊式枚枚 

I— I— I— I— 














はじめに（つづき) 


必要な PC の環境 


CPU 

メモリー 



ネットワーク機能 
サウンド機能 
画像表示機能 

対応 os 


ウェブブラウザー 


その他 


Intel ® Co 「 e ™2 Duo 2.4 GHz 以上推奨 
512 MB 以上（ただし、 Microsoft ® Windows ® 7また 
は Microsoft ® Windows Vista ® をお使いの場合は1 G 巳 
以上） 

1 OBASE - T または1 OOBASE-TX 1ポート 
サウンドカード（音声機能を使用する場合） 

解像度：1 024 X 768 ピクセル以上、 

発色 ： True Color 24ビット以上 
Microsoft ® Windows ® 7 Professional 64ビット日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Professional 32ビット日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Business SP 132 ビット日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 3 日本語版 
Windows ® Internet Explorer ® 8.0日本語版 
( Microsoft ® Windows ® 7 Professional 32 ピット/ 64 ピット日本語版)、 
Windows ® Internet Explorer ® 7.0日本語版 
( Microsoft ® Windows Vista ® Business SP 132 ビット日本語版)、 
Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 SP 3 日本語版 
( Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 3 日本語版) 
CD - ROM ドライブ 

(取扱説明書および各種ソフトウエアを使用するため） 
DirectX ® 9.0 c 以上 
Adobe ® Reader ® 

( CD - ROM 内の取扱説明書を閲覧するため） 
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重要 

攀必要な PC の環境を満たしていない場合には、画面の描画が遅くなった 
り、ウェブブラウザーが操作できなくなったりするなどの不具合が発生 
する恐れがあります。 

♦サウンドカードが搭載されていない PC では、音声機能を使用すること 
はできません。また、ネットワークの擐境によっては、音声が途切れる 
などの場合があります。 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition には対応して 
し''ません。 

• IPv 6 で通信を行う場合は、 Microsoft ® Windows ® 7または、 
Microsoft ® Windows Vista ® を使用してください。 

メモ 

• Microsoft ® Windows ® 7または、 Microsoft ® Windows Vista ® を使 
用する場合に必要な PC の環境や注意事項など詳しくは 、 「Windows 
Vista ®、 Windows ® 7使用時の注意事項」 （ PDF ファイル）をお読みく 
ださい。 


商標および登録商標について 


• Microsoft 、 Windows、Windows Vista N Internet Explores ActiveX お 
よび DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• Intel、Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商 
標または登録商標です。 

籲 Adobe 、 Ad 〇 be □ ゴ、 Readerl^v Adobe Systems Incorporated (ノノ ト 
ビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

嫌その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 








はじめに（つづき) 


著作権について 


本機に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 
リノ（ースエンジニア U ング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられて 
います。 



免責について 


• この商品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に 

作られたちのです。この商品単独で犯罪などを防止するちのではありません。 

* 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。 

① 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的 
損害_被害 

② お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など 

③ お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因す 
るかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合 

④ 本機の故障_不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示で 
きないことによる不便 • 損害 • 被害 

⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結 
果被る不便_損害_被害 

⑥ お客様による監視映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは 
監視目的外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによ 
るプライノ (シー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど 

⑦ 登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと 
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個人情報の保護について 


本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保 
護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します， 

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象 
とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してくだ 
さい。 


ネットワークに関するお願い 


本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けること 
が考えられます。 

① 本機を経由した情報の漏えいや流出 

② 悪意を持った第三者による本機の不正操作 

③ 悪意を持った第三者による本機の妨害や停止 

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策ち含め、ネッ 
トワークセキュリティ対策を十分に行ってください。 

•ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機 
を使用する。 

攀 PC が接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイル 
スや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われている 
ことを確認する。 

_不正な攻撃から守るため、ユーザー名とパスワードを設定し、ログインでき 
るユーザーを制限する。 

* 画像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード)、アラームメール情報、 
FTP サーバー情報、 DDNS サーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせ 
ないため、ユーザー認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。 

_管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずすベてのブラウザーを閉じる。 

* 管理者のパスワードは、定期的に変更する。 

攀本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。 






安全上のご注意 (必ずお守りください） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して 
います。 


■誤つた使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明してい 



ます。 

△警告 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

△注意 

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあ 
る内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 （次は図記号の例です) 


0® 

してはいけない内容です。 

❶ 

実行しなければならない内容です。 


△警告 


工事は販売店に依頼する 

〇 工事には技術と経験が 
必要です。火災、感電、 
けが、器物損壊の原因 
となります。 

♦必ず販売店に依頼してください。 


異常があるときは、 

すぐ使用をやめる 

〇 煙が出る、においがす 
る、外部が劣化するな 
ど、そのまま使用する 
と火災_落下によるけ 
が、器物破壊の原因と 
なります。 

•放置せずに、直ちに電源を切り、 
販売店に連絡してください。 
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△警告 


分解しない、改造しない 

® 火災や感電の原因とな 
ります。 

分解禁止 

• 修理や点検は、販売店に連絡して 
ください。 


総質量に耐える場所に取り 
付ける 

〇 落下や転倒によるけが 
や事故の原因となりま 
す。 

• 十分な強度に補強してから取り 
付けてください。 


可燃性ガスの雰囲気中で使 
用しない 

0 爆発によるけがの原因 
となります。 

禁止 


異物を入れない 

0 水や金属が内部に入る 
と、火災や感電の原因 
禁± となります。 

♦直ちに電源を切り、販売店に 
連絡してください。 


定期的に点検する 


〇 金具やねじがさびると、 
落下によるけがや事故 
の原因となります。 

♦点検は、販売店に依頼してくださ 
し、 


塩害や腐食性ガスが発生す 
る場所に設置しない 

0 取付部が劣化し、落下 
によるけがや事故の原 
胃± 因となります。 











安全上のご注意（つづき) 


△警告 



" 落下防止対策を施す 

落下によるけがの原因 
となります。 

♦落下防止ワイヤーを必ず取り付け 
てください。 

V J 

専用の取付金具を使用する 

落下によるけがや事故 
の願となります。 

♦設置の際は、専用取付金具を使用 
してください。 

V ノ 

ねじやポルトは指定された 
トルクで締め付ける 

落下によるけがや事故 
の願となります。 

振動のないところに設置す 
る 

取付ねじやボルトがゆ 
IF るみ、落下などでけが 
の原因となります。 

V J 

人や物がぶつからない高さ 
に取り付ける 

落下などの事故の原因 
となります。 

落とさない、強い衝撃を与 
えない 

/ T \ けがや火災の原因とな 

vV ります。 

禁止 

V ノ 

' 配線は鼋源を切ってから行 

Z ) 

感電の原因になりま 
IF す。また、シヨ-卜や 
誤配線により火災の原 
因となります。 

金属のエッジで手をこすら 
ない 

強くこするとけがの原 
VV 因となります。 

禁止 

V ) 
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△注意 


お手入れのときは電源を切 
る 

けがの原因となりま 







使用上のお願い 


△警告△注意 


に記載されている内容とともに、以下の項 


目をお守りください。 


本機は屋内専用です。屋外では使用し 
ないで<ださい 




本機に電源スイッチはありません 

電源を切る場合は、電源ブレーカーを 
切ってください。 

長時間安定した性能でお使し、いただく 


め 


ために 


H 高温 • 多湿の場所で長時間使用しない 
でください。部品の劣化により寿命が 
短くなります。 

(推奨温度35 ° C 以下） 

設置場所の放熱および暖房などの熱が 
直接当たらないようにしてください。 


取り扱いはていねいに 

落としたり、強い衝撃または振動を与 
えたりしないでください。故障の原因 
となります。 


使用する PC について 

CRT タイプの PC モニター上に長時間 
同じ画像を表示すると、モニターに損 
傷を与える場合があります。スクリー 
ンセーノ（一の使用をおすすめします。 

異常検出時、自動的に再起動を行いま 
す 

本機は異常を検出すると自動的に再起 
動します。再起動後、電源投入時と同 
様に約2分間操作できません。 


本機を譲渡 • 廃棄される場合 

本機とともに使用する記憶媒体に記録 
された情報内容は、「個人情報」に該 
当する場合があります。本機が廃棄、 
譲渡、修理などで第三者に渡る場合に 
は、その取り扱いに十分に注意してく 
ださい。 


お手入れは 

電源を切ってから行ってください。ベ 
ンジン • シンナーなど揮発性のものを 
かけたり、使用したりしないでくださ 
い。ケースが変色することがあります。 
化学ぞうきんを使用の際は、その注意 
書きに従ってください。 

汚れがひどいときは 

水で薄めた台所用洗剤（中性）を柔ら 
かい布にしみこませ、固く絞ってから 
軽くふいてください。そのあと、乾い 
た柔らかい布で、洗剤成分を完全にふ 
き取ってください。 

画像更新速度について 

画像更新速度は、ご利用のネットワー 
ク環境、 PC 性能、被写体、アクセス 
数により遅くなることがあります。 
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コードラベルについて 

コードラベル（付属品）は故障時の問 
い合わせに必要です。紛失しないよう 
にご注意ください。お客様控えの1枚 
は、 CD - ROM ケースに貼り付けてく 
ださい。 

MOS センサー色フィルターの焼き付 
きについて 

画面の一部分にスポット光のような明 
るい部分があると、 MOS センサー内 
部の色フィルターが劣化して、その部 
分が変色することがあります。固定監 
視の向きを変えた場合など、前の画面 
にスポット光があると変色して残りま 
す。 


MPEG -4/ H .264 特許プールライセ 


ンスについて 


本製品は MPEG -4 Visual Patent 
Portfolio Ucense 及び AVC Patent 
Portfolio Ucense に基づき、以下の 
行為にかかわる個人使用を除いてはラ 
イセンスされておりません。 

( i ) 画像情報を MPEG -4 ビデオ規格に 
準拠して （「 MPEG -4 ビデオ」）エ 
ンコードすること。または、 
H .264 ビデオ規格に準拠して 
(「 H . 264ビデオ」）エンコードす 
ること。 



( ii ) 個人使用として記録された 

MPEG -4 ビデオおよび/またはラ 
イセンスを受けているプロバイ 
ダーから入手した MPEG -4 ビデオ 
を再生すること。または、個人使 
用として記録された H .264 ビデ 
才および/またはライセンスを受 


けているプロバイダーから入手し 


た H .264 ビデオを再生すること。 


詳細については http :// www . 
mpegla . com をご参照ください。 
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設置上のお願い 


設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。 


本機は屋内専用です 



屋外での使用はできません。 

長時間直射日光のあたるところや、冷- 
暖房機の近くには設置しないでくださ 
い。変形 • 変色または故障_誤動作の 
原因となります。また、水滴や水沬の 
かからない状態で使用してください。 

以下のような場所での設置および使用 
はできません 

* 雨や水が直接かかる場所（軒下など 
も含むノ 


• プールなど薬剤を使用する場所 


♦湿気やほこり、蒸気や油分の多い場 


所 

• 溶剤および可燃性雰囲気などの特殊 
環境の場所 

• 放射線や X 線および強力な電波や磁 
気の発生する場所 

♦海上や海岸通り、および腐食性ガス 
が発生する場所 

攀使用周囲温度（一10 ° C 〜 + 50 ° C ) 
を超える場所 

• 車両や船舶などの振動が多い場所 
(本機は車載用ではありません） 

* エアコンの吹き出し口近くや外気の 
入り込む扉付近など、急激に温度が 
変化する場所 


使用しない場合は放置せず、必ず撤去 
してください。 


設置作業の前に 

* 本機には21ページに記載されてい 
るカメラ取付台を使用してくださ 
し)。 

* 本機およびカメラ取付台を天井や壁 
面に取り付ける場合は、21ページ 
に記載されているねじを使用してく 
ださい。使用するねじは付属されて 
いません。取付場所の材質や構造、 
総質量を考慮してご用意ください。 

•設置する面および使用するアンカー 
やねじは、十分な強度を確保してく 
ださい。 

攀石こうボードや木部は、強度が弱い 
ので取り付けないでください。やむ 
を得ず取り付ける場合は、十分な補 
強を施してください。 

ねじの締め付けについて 

♦ねじは取付場所の材質や構造物に合 
わせて、しっかりと締め付けてくだ 
さい。 

擊インパクトドライバーは使用しない 
でください。ねじの破損の原因とな 
ります。 

* ねじはまっすぐ締めてください。締 
めたあとは、目視にて、がたつきが 
なく、しっかりと締められているこ 
とを確認してください。 
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落下防止対応について 

外付けタイプの落下防止ワイヤーを取 
り付ける際は、万一、取付台が破損し 
ても、人に当たらない場所に取り付け 
てください。また、ワイヤーは長さを 
調整し、たるみをなくした状態にして 
ください。 

角度の調整について 

カメラの方向を設定する場合は、必ず 
カメラ取付台のねじを緩めてから設定 
してください。ねじが締められた状態 
で方向を変えると、カメラ取付台や力 
メラに無理な負担がかかり、破損の原 
因となります。角度を調整したあとは、 
必ずしっかりと、ねじを締め直してく 
ださい。 

電波障害について 

テレビやラジオの送信アンテナ、強い 
電界や磁界（モーターやトランス、電 
力線など）の近<では、映像がゆがん 
だり、雑音が入ったりすることがあり 
ます。 

PoE による電源供給について 

PoE ( IEEE 802.3 afpffi ) 対応のノ V 
ブまたは給電装置を使用してくださ 
い。 


ルータ _ につし、て 

本機をインターネットに接続する場合 
で、ルーターを使用するときは、 ポー 
トフォワーデイング機能 （ NAT、IP 
マスカレード）付きのブロードバンド 
ルーターを使用してください。 

ポートフォワーデイング機能の概要に 
ついては、「取扱説明書操作•設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 

屋内カメラハウジング （WV-71 10A) 
を使用する場合 

取付アングル固定用として、八ウジン 
グ取付アングル固定ねじ（付属品）を 
使用してください。八ウジングに付属 
しているねじを本機に使用すると、強 
度が不足して落下するおそれがありま 
す。 

(推奨締付トルク： 

0.39 N ■ m {4 kgf - cm }) 

時刻設定について 

本機は運用開始前に時刻の設定が必要 
です。時刻の設定については、「取扱 
説明書操作•設定編」 （ PDF ファイ 
ル）をお読みください。 




各部の名刖 


<側面> 




フォーカスアシストポタン 


<後面> 


フォーカスアシストランプ 


ネットワーク端子 

アクセスランプ 
(アクセス中点滅) 

リンクランプ 
(■ J ンク中点灯) 

調整用モニター出力端子 



(フォーカスアシスト起動時 
および BEST FOCUS 0 寺点灯) 


初期化ポタン 
電源ランプ 


♦初期化ポタンについて 

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初 
期化ポタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネット 
ワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定デー 
夕をメモなどに書き写しておくことをお勧めします。 
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調整する 





カメラ取付台の雲台固定レバーをゆ 
るめて、モニター画面を見ながら、 
カメラの方向を調整します。 
カメラの方向を調整する場合は、必 
ずカメラ取付台の雲台固定レバーを 
ゆるめてから調整してください。雲 
台固定レノ（一が締められた状態で方 
向を変えると、カメラ取付台やカメ 
ラに無理な負荷がかかり、破損の原 
因になります。角度を調整したあと 
は、必ずしっかりと雲台固定レバー 
を締め直してください。 



ピントの合わせかた 

フオーカスアシスト機能を使ってピントを合わせます。 

被写体の距離に応じて、画角とピントを合わせることができます。画角 
とフォーカス調整は、カメラアングルの調整と一緒に行ってください。 






• 

fSwifl BEST 



J 

IWi FOCUS 


① ズームロックつ まみをゆるめ、 ズームとフォーカ スリングで被写体に 
応じて画角（視野角）を調整します。 

② ズーム□ックつまみを締め付けます。 

③ フォーカスアシストポタンを押します。 

—「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面が表示されます。 

フォーカスアシスト機能により、最適な調整ができるようになりま 
す。 





















調整する（つづき) 


④ フォーカスリングを、ピントが合う位置の前後まで動かすと、自動的 
に最適のフォーカス位置が 「PEAK HOLD 」 位置として記録されます。 

⑤ フ ォーカ スリングを動かすと、現在の フォー カス状態が 
「 INDICATOR 」 に数値で表示されます 。 「PEAK HOLD 」 の値に近 
くなるように調整します。 

⑧フォーカスが合う位置に調整すると 「BEST FOCUS 」 と反転文字が 
右下に表示されます。 

⑦ フォーカスロックつまみを締め付けます。 

⑧ フォーカスアシストポタンを再度押すと 、 「FOCUS 
ADJUSTMENT 」 画面が終了します（または約3分経過すると自動 
的に終了します)。 


エ 

事 


メモ 

* 以下のような場所あるいは被写体の場合は、再度フォーカスアシスト 
( F . A .) ポタンを押して 「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面を終了させて、 
画像を見ながら最適なフォーカス位置に合わせてください。 

• レンズが汚れやすい場所 
• 動きが多し'' 

• 照度変化が大きい 
• 低照度 

• 極端に明るかったり反射する 
•窓越し 

• 白壁など明暗が少ない 
• ちらつきが激しい 

•調節の途中で画角が変わってしまった場合は、フォーカスアシスト （ F . A .) 
ボタンを押していったん 「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面を終了させ 
てください（画角が変化すると 「PEAK HOLD 」、「 INDICATOR 」 の数 
値が変化してしまうため)。画角を固定したのち、手順③からやり直し 
てください。 
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設置する 


落下防止ワイヤーを取り付ける 

以下は、落下防止ワイヤーの取り付け例です。カメラの取付面によって、必要 
になる落下防止ワイヤーキットを別途調達してください。 

取付の際は、落下防止ワイヤーキットの取扱説明書もあわせてお読みください。 


重要 

* 必ず落下防止ワイヤーを取り付けてください。取り付けは、お買い上げ 
の販売店に依頼してください。 


天井に取り付ける場合 

<必要なカメラ取付台と落下防止ワイヤー 
キット> 

-カメラ取付台： WV -70 1 0 A 
_落下防止ワイヤーキット： WV - Q 141 

U カメラ上側の三脚取付座を外します。 

B 三脚取付座と天井用ワイヤ-取付 
金具（付属品）を重ね、取付ねじ 
で取り付けます。 


取付ねじ 


三脚取付座 


天井ワイヤー 
取付金具 
(付属品） 


ヮィャー 




取付穴 
(前側) 


エ 

事 


電西 

* 取り付けは、必ず外したねじを使用してください。長さの違うねじを使 
用すると、落下や故障の原因となります。 

推奨締付トルク： 0.39 N . m {4 kgf - cm} 


B 


落下防止ワイヤー （2 本）をワイヤー取付穴2か所（前側 • 後側）に取 
り付けます。 



①落下防止ワイヤーの輪の部分②輪の部分に取付フック 
をワイヤー取付穴に通します。を通します。 19 










設置する（つづき) 


壁面に取り付ける場合 

<必要なカメラ取付台と落下防止ワイヤーキット> 

-カメラ取付台： WV -83 1 
_落下防止ワイヤーキット： WV - Q 140 

U 三脚取付座をカメラ下部に付け換えます。 

固定用ねじ穴に、壁面用ワイヤー取付金具（付属品）を壁面用ワイヤー 
取付金具固定ねじ（付属品）で取り付けます。 

ワイヤー /壁面用ワイヤー取付金具 

取付穴 / 固定ねじ（付属品） 


取付ねじ 

三脚取付座 




重要 

• 壁面用ワイヤー取付金具固定 
ねじ（付属品）は必ず付属の 
ねじ、三脚取付座は外したね 
じを使用してください。 
長さの違うねじを使用する 
と、落下や故障の原因となり 
ます。 

推奨締付トルク 
: 0.39 N • m {4 kgf - cm } 


B 落下防止ワイヤーをワイヤー取付穴に取り付けます。 



①落下防止ワイヤーの輪②輪の部分に取付フッ 
の部分をワイヤー取付 クを通します。 

穴に通します。 
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カメラを取り付ける 

カメラをカメラ取付台（別売り）に取り付け、落下防止ワイヤーを固定します。 


重要 

♦カメラとカメラ取付台（別売り）の質量に十分耐えられる場所に取り付 
けてください。 

* カメラ取付台（別売り）は、建築物の基礎部分または十分な強度がある 
部分に取り付けてください。 

* 取付強度が不十分になりますので、カメラ取付台（別売り）の固定に木 
ねじは使用しないでください。 


D 設置場所にカメラ取付台（別売り）を固定してカメラを取り付けます。 
カメラ取付台（別売り）の固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達 
してください。取付場所の材質により、取り付けかたが異なります。 
♦鋼材の場合 ： M 6 または M 8 のボルトナツトで固定。 

攀コンクリート壁の場合： M 6 または M 8 のアンカーポルトで固定。 


•カメ ラ取付台の取付条件は次のとおりです。 


取付場所 

適合取付台 

推奨ねじ 

ねじ数 

最低引抜強度 （1 本あたり） 

天井用 

WV -7010 A 

M 6 または M 8 

3本 

196 N 120 kgf } 

壁面用 

WV -83 1 

M 8 

4本 

921 N {94 kgf } 



エ 

事 


重要 

♦カメラ取付台を壁面に取り付 
けて使用するときは、図の取 
付高さを守って取り付けてく 
ださい。 
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設置する（つづき) 


B 落下防止ワイヤーの取付フックを、建築物の基礎部分または十分な強度 
がある部分に固定されたワイヤー取付プレート（落下防止ワイヤーキッ 
卜に付属）またはワイヤー取付金具（落下防止ワイヤーキットに付属） 
に引っ掛けます。 


重要 

_落下防止ワイヤーは、たるみがないようにしてください。 


<天井取付の場合> 


<取付例> 



<壁面取付の場合> 



推奨ねじ M 6 
最低引抜強度 
196 N {20 kgf } 

ワイヤー取付金具 
(落下防止ワイヤー 
キットに付属） 


建築物の基礎部分 
または十分な強度が 
ある部分 


<取付例> 
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接続する 


接続する前に、本機や接続する機器の電源を OFF にしてください。 

接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。 



後面の調整用モニター出力端子に 
RCA ピンケーブルを接続します（画 
角調整を行う場合のみ)。 



ビデオ受像機 
などへ接続 


重要 

* 調整用モニター出力は、設置時やサービス時にビデオ受像機で画角など 
を確認することを目的にしたものです。録画および監視目的には使用で 
ぎません。 

• 映像の上下左右に黒帯が見える場合があります（画角は変わらないため 
調整に支障はありません)。 


B 麵のネットワ-ク端子に 

Ethernet ケーブル（カテゴリ ー5 
以上、ストレート）を接続します。 


Ethernet 

ケーブル 




エ 

事 


PoE (旧 EE 802.3 af 準拠方式）について 

PoE 電源供給装置（八ブなど）と Ethernet ケーブル（カテゴリー5以上、スト 
レート）をネットワーク端子に接続します。 


重要 

* Ethernet ケーブルは4対 （8 ピンすベて）を使用してください。 

<推奨ケーブル> パナソニック電工株式会社製 

エコ LAN ケーブル4対 CAT 5 E NR 13533 シ U - ズ （2010 年4月現在） 

* Ethernet ケーブルの最大長は100 m までです。 

拳 PoE 電源供給装置は、必ず旧 EE 802.3 af 準拠品を使用してください。 

* Ethernet ケーブルを再接続するときは、2秒以上の間隔をあけてくださ 
し)。素早く抜き差しすると、 PoE 電源供給装置から電源が供給されない 
場合があります。 
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接続する（つづき) 


PoE 対応ハブを使用してネットワークに接続する 
場合の接続例 


ビデオ受像機 



(設置調整用） 

<必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴリ ー5 以上、ストレート) 


重要 

• ビデオ受像機は、設置時やサービス時の画角などを確認することを目的 
にしたものです。録画および監視を目的にしたものではありません。 

•ハブ、ルーターは1 OBASE - T /1 OOBASE - TX 対応のスイッチング八ブ 
またはルーターを使用してください。 


24 
















































ネットワークの設定を行う 


ソフトウェアをインス I ^ールする 

付属 CD - ROM 内の「はじめにお読みください」 （ Readme ファイル）を必ずお 
読みのうえ、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 


CD-ROM 内のソフトウェア 

* IP 簡単設定ソフトウェア 

本機のネットワーク設定を行います。詳しくは、下記をお読みください。 
•表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4」 

本機の画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア 「Network 


Camera View 4」をインストールする必要があります。付属 CD - ROM 内の 
「 nwcv 4 setup . exe 」 をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストー 
J レしてください。 

IP 簡単設定ソフトウ I アを使用して本機の設定を行う 

本機のネットワークに関する設定は、付属の IP 簡単設定ソフトウェア（以下、 

IP 簡単設定ソフト）を使って行うことができます。 

本機を複数台設定する場合は、カメラごとに行う必要があります。 

IP 簡単設定ソフトを使って設定できない場合は、設定メニューのネットワーク 
ページで個別に本機と PC の設定を行います。詳しくは「取扱説明書操作•設 
定編」 （ PDF ファイル）をお読みください。 


エ 

事 


重要 

• Microsoft Windows Vista をご使用の場合、 IP 簡単設定ソフトを起動 
すると、管理者アカウントのパスワードを要求されることがあります。 
この場合は、コント□ールパネルから「ユーザーアカウント制御」を無 
効にしてください。 

* IP 簡単設定ソフトは、セキュリティ強化のため、電源投入後、約20分 
以上経過すると対象カメラの MAC アドレス、 IP アドレスが表示されなく 
なります （ IP 簡単設定の有効期間の設定が「2◦分間」の場合)。 

♦ IP 簡単設定ソフトは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用 
できません。 

翁旧バージョンの IP 簡単設定ソフトウェア （ Ve 「.2. xx ) では、本機を表示 
したり設定したりすることはできません。 
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ネットワークの設定を行う（つづき) 


D 隨_捉ソフトを織]します。 




設定するカメラの MAC アドレス / IP 
アドレスをクリックし、 [ IP 設定]ボ 
タンをクリックします。 


メモ 

參 DHCP サーノ（一を使用してい 
る場合、本機に割り振られた 
IP アドレスは、 IP 簡単設定ソ 
フトの[リフレッシュ]ボタ 
ンをクリツクすると確認でき 



ます。 

攀 IP アドレスが競合している場 
合、該当するカメラの MAC ア 
ドレス/ IP アドレスが影付き 
で表示されます。 


B ネットワ-クの各項目を入力し、[設 
定]ポタンをクリックします。 


メモ 

• DHCP サーノて一を使用してい 
る場合、 IP 簡単設定ソフトの 
「 DNS 」 を 「 AUTO 」 に設定 
することがでぎます。 


電要 

♦[設定]ボタンをクリック後、本機への設定が完了するまで約2分かかり 
ます。設定が完了する前に Ethernet ケーブルを抜くと、設定内容が無効 
になります。設定が反映されていない場合は、再度設定をやり直してく 
ださい。 

*フアイアウオール（ソフト含む）を導入している場合、 UDP の全ポート 
2 g に対してアクセスを許可してください。 



エ 

事 





















































故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 



• 対策 参照ページ 


• PoE 対応の電源供給装置と 


後面のネットワーク端子を 


Ethernet ケーブル （4 対） 


で接続していますか？ 


-♦接続されているか確認して 


ください。 


* 複数の PoE 端末機器を接続 

23〜24 

できる電源供給装置によって 


は、供給できる!-ータル電力 


の制限を越えると、電源供給 


されないものがあります。 


-PoE 電源供給装置の取扱 


説明書をお読みください。 



その他 
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仕様 


そ 

の 

他 


•基本 


電源 

PoE ( EEE 802.3 af 準拠） 

消費電力 

PoE : 3.3 W (クラス2機器） 

使用温度範囲 

- 10 °C 〜 + 50 °C 

使用湿度範囲 

90 %以下（結露しないこと） 

モニター出力 

VBS ： 1.0 V [ p - p ]/75 Q 、 コンポジット信号、 

(画角調整用） 

RCA ジャック 

日尸 

内蔵マイクによる集音 

寸法 

幅75 mm 高さ65 mm 奥行き182 mm 

負 里 

約 420 g 

仕上げ 

ファイン シルバー (501) 

♦カメラ部 

撮像素子 

1/3 型 M 0 S センサー 

有効画素数 

約130万画素 

走査面積 

4.80 mm ( H ) X 3.60 mm ( V ) 

走査方式 

プログレッシブ 

最低照度 

カラー 0.4lx (FI.a 才 — トスロ — シャッタ -: OFF (l/30s) 、 AGC: HIGH) 
0.025 lx (FI. 8 、オートスロ - シャッタ -: 馱 16/30s 、 AGC ： HIGH)* 
白黒 0.3 lx (FI .a 才 - トス □- シャッター： OFF (1/30 s) 、 AGC : HIGH) 

0.019 lx (FI. 8 、才 - トスロ - シャッタ -: 馱 16/30s 、 AGC : HIGH)* 
※換算値 

ワイドダイナミツ 
クレンジ 

ON/OFF 

ゲイン （ AGC ) 

ON ( LOW ) /ON ( MID ) /ON ( HIGH ) /OFF 

暗部補正 

ON/OFF 

光量制御 

フリッカレス （50 Hz /60 Hz ) / 屋外撮影/ ELC / 

固定シャッター 


28 
























シャッター速度 

OFF (1/30), 3/100、3/120、2/1 〇〇、 2/120、 
1/100、 1/120、 1/250、 1/500、 1/1000, 
1/2000、1/4 〇〇〇、 1/10000 

オートスロー 
シャッター 

OFF、 最大2/30 s 、最大4/30 s 、最大6/30 s 、 
最大10/30 s 、最大16/30 s 

簡易白黒切換 

0FF/AUT0 

ホワイトバランス 

ATW1/ATW2/AWC 

デジタルノイズ 
リダクション 

HIGH/LOW 

画像認識 

顔検出 

ON/OFF (XML 通知設定あり） 

プライバシー 

ゾーン 

0N/0FF (ゾーン設定最大2か所） 

画面内文字表示 

最大16文字（アルファべット、カタカナ、数字、記号） 
0N/0FF 

VMD アラーム 

0N/0FF、 4エリア設定可能 

ALC レンズ 
ドライブ 

DC 駆動 

レンズマウント 

CS マウント 


そ 

の 

他 
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仕様（つづき) 


參ネットワーク部 

ネットワーク 10BASE-T / 100 BASE-TX、 RJ45 コネクター 

画像解像度 アスペクト比： 4:3 

H.264 1 280 X960/VGA (640x480) / 

QVGA (320X 240) 最大30 fps 
MPEG-4 VGA (640X480) / 

QVGA (320X 240) 最大30 fps 
JPEG 1280 X960/VGA (640x480) / 
QVGA (320X 240) 最大 30 fps 

アスペクト比： 16:9 

H.264 1280 X720/640X360/ 

320X 180 最大 30 fps 
JPEG 1280 X720/640X360/ 

320X 180 最大 30 fps 
※MPEG-4 は対応しておりません。 

画像圧縮方式 H.264/ 画質選択：動き優先/標準/画質優先 

※1※2 MPEG-4 配信方式：ユニキヤスト/マルチキヤスト 

ビットレート： 

(固定ビットレート） 

64 kbps /128 kbps/256 kbps/ 

384 kbps /512 kbps/768 kbps/ 

1024 kbps /1536 kbps /2 048 kbps / 
3 072 kbps /4 096 kbps /*8192 kbps 
*H.264 モード時のみ 
(フレームレート指定） 

1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/ 

10 fps/15 fps/20 fps/30 fps 

JPEG 画質選択： 0 最高画質/ 1 高画質/2/3/ 

4/5標準/6/7/8/9低画質 
(0 〜9の10段階） 

配信方式： PULL/PUSH 

画像更新速度 0.1fps 〜30 fps (JPEG と、 H.264/MPEG-4 同時動 

作時の JPEG フレームレートは制限あり） 


その他 
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音声圧 JT 宿方式 

G .726 ( ADPCM ) 32 kbps / 16 kbps 

配信量制御 

制限なし/64 kbps / 128 kbps /256 kbps / 

384 kbps /5 12 kbps /768 kbps /1024 kbps / 

2 048 kbps /4 096 kbps /8192 kbps 

対応プロトコル 

IPv 6 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 RTP 、 FTP 、 

SMTP 、 DNS 、 NTP、SNMP 

IPv 4 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 RTSP 、 RTP 、 
RTP / RTCP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
DDNS 、 NTP、SNMP 

対応 0 S 
※已※斗 

Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット日本語版 
Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット日本語版 
Microsoft Windows Vista Business SP 132 ビット日本語版 
Microsoft Windows XP Professional SP 3 日本語版 

対応ブラウザー 

Windows Internet Explorer 8.0日本言吾版 
(Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット/ 64 ビット日本語版)、 
Windows Internet Explorer 7.0 B^|gHS 
(Microsoft Windows Vista Business SP 132 ビット日本語版)、 
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 3 日本語版 
(Microsoft Windows XP Professional SP 3 日本語版) 

最大接続数 

14 (条件による） 

FTP クライアント 

アラーム画像送信、 FTP 定期送信 

マルチスクリーン 

同時に16台のカメラの画像を表示（自カメラ含む） 

i モード対応 

JPEG 画像表示 


※ lH .264 と MPEG -4 はどちらか一方のみ選択可能となります。 


※2同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2スト U —ム分の配信設定が可能です。 

※彐 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft Windows Vista を使用する 
場合に必要な PC の環境や注意事項など詳しくは 、 「Windows Vista ®、 
Windows ® 7使用時の注意事項」 （ PDF ファイル）をお読みください。 
※斗 IPv 6 で通信を行う場合は 、 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft 
Windows Vista を使用してください。 


そ 

の 

他 
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仕様（つづき) 


♦パリフォーカルレンズ 


焦点距離 

3 mm 〜8 mm 

最大口径比 

1： 1.8 ( WIDE 端)、1: 2.9 ( TELE 端) 

イメージサイズ 

¢6 mm (4.8 mm ( H ) X 3.6 mm ( V )) 

画角 

水平： 34.5 ° 〜 94.9 。、垂直： 25.9 ° 〜 69.5 。 

絞り 

自動 （ DC 方式） 

マウント 

CS マウント 

フォーカス範囲 

〇〇〜〇_3 m 

使用温度範囲 

- 10 ° C ~ + 60 °C 

寸法 

幅37.5 mm 高さ51 .4 mm 
奥行き（マウントまで） 49.3 mm 
(マウント内側） 4.9 mm 

負 里 

約50 g 

仕上げ 

ブラック 


そ 

の 

他 
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保証と アフターサービス ( よくお読みください） 


修理 • お取り扱い • お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

^ お申し付けください 


■保証書(別添付） 

お買い上げ日_販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から 
お受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間_ 

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


27ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお 
買い上げの販売店へご連絡ください。 

離保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

拳保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただき 
ます。 

修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料_部品代 • 出張料などで構成されています。 

|技術料|は、診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整 • 修理完了時の 
点検などの作業にかかる費用です。 

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 


その他 
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保証と アフターサービス （つづき) 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカメラ 

品番 

DG - SP 304 V 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


高所設置製品に関するお願い 


安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、，販売店または施工業者 
による,点検をおすすめします。 

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止する 
ため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に1〇年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換 
えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。 


このような状態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 



事故防止のため、必ず販売店 

* 本機を使用せずに放置している。 

► 

または施工業者に撤去を依頼 
してください。 

♦取付ねじがゆるんだり、抜けた 
りしている。 

• 取付部がぐらぐらしたり、傾い 
たりしている。 

• 本機および取付部に破損や著し 

► 

事故防止のため、必ず販売店 
または施工業者に点検を依頼 
してください。 

いさびがある。 




その他 
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長期間使用に関するお願い 


安全にお使いいただくために、，販売店または施工業者による定期的な点検をお 
願いします。 

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品 
が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。 
下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に1〇年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換 
えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。 


このような彳犬態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 

♦煙が出たり、こげくさいにおい 
や異常な音がする。 

* 電源コード • 電源プラグ • AC ア 



ダブターが異常に熱い。または 


故障や事故防止のため、 電源 

割れやキズがある。 


を切り、 必ず販売店または施 

♦製品に触るとビ U ピリと電気を 

V 

工業者に点検や撤去を依頼し 

感じる。 

♦電源を入れても、映像や音 58 が出 
てこない。 

* その他の異常-故障がある。 


てください。 


※：音声対応していないモデルもあります。 


その他 
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■当社製品のお買物•取り扱い方法 • その他ご不明な点は下記へご相談ください。 
パナソニックシステムお客様ご相談センター 

フリ=ル ぶ‘ 受付： 9 時 〜17 時 30 分 

处]01 20-878-410 (土日.祝祭日は受付のみ） 

ホームページからのお問い合わせは https :// sec . panasonic . biz / solution / info / 

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、 
お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなど 
に利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、 
ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく 
ときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、 
お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が 
ある場合を除き、第三者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関 
するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ日 

年月日 

品番 

DG-SP304V 

販売店名 

電話 ( ) — 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号 _ 
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